VikipeediA 

Varise keel 


Varise keel on paapua keelte piirikeelte hulka kuuluv keel, 
mida kõneldakse Paapua Uus-Guinea Sandauni provintsi ja 
Indoneesia Paapua provintsi piirialadel. 

Kõnelejate arv on umbes 4000, neist 2500 elab Paapua 
Uus-Guineas ja 1500 Indoneesias. 


Sisukord 

Fonoloogia 

Süntaks 

Viited 

Välislingid 


varise keel (walsa) 

Kõneldakse 

Paapua Uus-Guineas, 

Indoneesias 

Kokku 

kõnelejaid 

4000W 

Keelesugulus 

Paapua keeled 

piirikeeled 

varise keel 

Keelekoodid 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 

- 

ISO 639-3 

wrs 


Fonoloogia 


Varise keeles on 13 (teistel andmetel 15) konsonantfoneemi ja 9 vokaalfoneemi. Keeles esineb 12 diftongi ja 
2 triftongi. 

Süntaks 


Varise keel on SOV-keel. 

Viited 

1. http://www.ethnologue.com/language/wrs 

Välislingid 

■ https://glottolog.org/resource/languoid/id/waril266 

■ https://phoible.org/inventories/view/619 


Pärit leheküljelt "https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Varise_keel&oldid=5268256" 


Selle lehekülje viimane muutmine: 01:24, 6. aprill 2019. 

Tekst on kasutatav vastavalt Creative Commonsi litsentsile "Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel"; sellele 
võivad lisanduda täiendavad tingimused. Täpsemalt vaata Wikimedia kasutamistingimustest. 









































